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Openbaar exploot 


Bij mijn exploot d.d. 15-06-2016, heb iktvv de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
ING BANK N.V. (als rechtsopvolgster van de naamloze vennootschap Postbank N.V.), gevestigd en 
kantoorhoudende te Amsterdam, die voor deze zaak woonplaats kiest te (1083 HN) AMSTERDAM, aan 
het adres Barbara Strozzilaan 101, ten kantore van mr. TJ.P. Jager (Nexus Advocaten), die ten deze tot 
advocaat wordt gesteld en als zodanig zal optreden, aan Elizabeth Wangechi Maina, zonder bekende 
woon- of verblijfplaats in Nederland of elders, betekend een verzoekschrift ex artikel 3:264, lid 5 BW en 
opgeroepen om op vrijdag 24 juni 2016, 's-morgens om 11.00 uur, te verschijnen ter terechtzitting van 
de Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam te (3072 AK) Rotterdam. Deze zitting wordt gehouden in 
het Gerechtsgebouw aan het adres Wilhelminaplein 100-125.Teneinde en terzake zoals in het exploot 
omschreven. Afschrift van het exploot kan worden verkregen op het kantoor van (t.k.-) gerechtsdeur¬ 
waarder: 

R.C. de Koning 

Syncasso Gerechtsdeurwaarders 
Admiraal de Ruijterweg 21 
1057 JT AMSTERDAM 
Tel: (088)5151100 
Dossiernummer: A11163634 
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